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Association Polyarthrite Luxembourg 
Association sans but lucratif 
F2351 

44, Boulevard Joseph II 
L - 1840 Luxembourg 


Le Comite Directeur de I'Association Polyarthrite Luxembourg asbl a approuve la modification 
suivante des statuts: 

L' extrait de Particle 14 

«Le siege social est fixe a I'adresse de la Croix-Rouge, L-1840 Luxembourg, 44, bd Joseph II. » 
est remplace par le texte suivant: 

«Le siege social est fixe a L-3565 Dudelange, 1, rue Fany Schumacher.» 


Luxembourg, le 28 decembre 2016. 


Le comite 



